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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Schwerbehindertengesetzes 
— Drucksachen 10/3138, 10/5673 — 


Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 Nr. 21 (§ 22) erhält Buchstabe a 1) folgende Fassung: 

f a 1) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Eine ohne Anhörung des Vertrauensmannes getroffene 
personelle Einzelmaßnahme ist unwirksam 11 .' 

Bonn, den 19. Juni 1986 

Dr. Vogel und Fraktion 

Begründung 

Damit wird klargestellt, was der Gesetzgeber von Anfang an 
gewollt hat, daß die Nicht- Anhörung des Vertrauensmannes nicht 
ohne Konsequenzen ist, sondern zur Unwirksamkeit der Personal- 
maßnahme führt. 
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